Χαρακτηριστικά ἃ Εγχειρίδιο χρήσης / Είπειν.2 


Μέγεθος: 10.3χ5.8Χ1.7 εκ. 

Βάρος: {3 γρ. (µε μπαταρίες) 

Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ 

Ζωή μπαταριών: 2300 ώρες (αλκαλικές ή λιθίου) 
Έξοδος: 29.5 στέρεο πιἰπἰ |8οΚκ 


Εγχειρίδιο: 


Πηγαίνετε σε µια γκρίζα ζούγκλα. Ανοίξτε το διακόπτη. Το κίρινο ΙΕΡ δείχνει ότι το ΕίΠει είναι 
έτοιμο να σας πάρει µαζί του σε ένα μοναδικό ηχητικό ταξίδι. 


Χρησιμοποιήστε τη ρόδα στο πάνω µέρος της συσκευής (ενισχύει και αντηχεί τις υψηλές 
συχνότητες) για να επικεντρώσετε το ΕίΠΕΓ στο πιο ενδιαφέρον δυναμικά ηχητικό πεδίο. Όσο 
πιο δυνατή είναι η πηγή του ήχου, τόσο πιο χαμηλή πρέπει να είναι η ενίσχυση. 


Χρησιμοποιήστε τη ρόδα στον κάτω µέρος (ένταση) για να ενώσετε το ΕίΠεΓ µε τα εγκεφαλικά 
σας κύματα στη σωστή αναλογία. 


Σηµείωση: Όταν η ρύθμιση του νΟΙ υΜΕ και ΑΜΡΙΙΕΙΟΑΤΙΟΝ είναι ψηλά το ΕίΠεΓ µπορεί να 
φτάσει σε στάδιο αυτο-ανατροφοδότησης και να αρχίσει να σπάει Τον ήχο. Για να Το αποφύγετε 
αυτό µη θέτετε και Τις δύο ρυθμίσεις στο Τέρμα Ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε ευαίσθητα και καλής 
ποιότητας ακουστικά έτσι ώστε να µπορεῄε να δουλέψετε σε χαμλήτερη ένταση. 


Κινηθείτε, δοκιµάζοντας διαφορετικά σηµεία και κατευθύνσεις στο χώρο. 
Χρησιμοποιήστε τη µία ή καιτις δύο ενσωματωμένες κεραίες για να δοκιμάσετε διαφορετικά 
αντικείµενα. Αγγίξτε τες µε το δάχτυλό σας. Δοκιμάστε νατις ενώσετε µε ένα κομμάτι σύρμα για 


να ανακαλύψετε διαφορετικούς και περίεργους ήχους. 


Αν τύχει και ανακαλύψετε τον Κρυμμένο Ηχητικό Θησαυρό, τότε μείνετε για λίγο ακίνητοι, 
αναπνεύώστε βαθιά και στοχαστείε πάνω στο νόηµα της ζωής... 


